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OJO 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


Wrocław, dnia 4 września 2019 r. 


OWR.4210.27.2019.8069.VIII.MŚ 


DECYZJA 


Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, ze zm.) oraz art. 104 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., 


poz. 2096, ze zm.), 


po rozpatrzeniu wniosku 
z dnia 5 lipca 2019 r., uzupełnionego w dniach 14 i 30 sierpnia 2019r., 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
przedsiębiorstwa energetycznego 
PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą we Wrocławiu 
posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP: 615 181 43 82, 
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 
zatwierdzam 
taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 


na okres jednego roku od dnia wprowadzenia do stosowania. 
UZASADNIENIE 


Na wniosek Przedsiębiorstwa w dniu 5 lipca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo, 
posiadające koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 
posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. 
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest 
zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy - Prawo energetyczne. 

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału 
dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Energii 


z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 
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rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988) zwanego dalej 
rozporządzeniem taryfowym. 

Dla źródeł ciepła w Tuchowie (grupa taryfowa 13A), Rzeszowie (grupa taryfowa 15A) 
i Warszawie (grupy taryfowe 19RW;, 19RW> i 31A), w których ciepło wytwarzane jest 
w jednostce kogeneracji, Przedsiębiorstwo ustaliło cenę ciepła przy uwzględnieniu 
uproszczonego sposobu kalkulacji cen w oparciu o $ 13 ww. rozporządzenia taryfowego. 
Pozostałe ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia 
w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności 
koncesjonowanej. 

Udział opłat stałych, w łącznych opłatach za Świadczenie usług w zakresie przesyłania 
i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, został 
przyjęty zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa, zapewniając ochronę interesów odbiorców. 
Okres obowiązywania taryfy dla ciepła, zgodnie z $ 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego, wynosi 
jeden rok od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. 


W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie 
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne oraz 
art. 479% pkt 1 i art. 479% § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1460, ze zm.). 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 
wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego 
Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 
50-032 Wrocław. 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 
ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, ze zm.). Strona może ubiegać się 
o zwolnienie od kosztów sądowych, stosowanie do przepisów art. 100 i następne ustawy 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie 


do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 
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4. Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję (art. 127a $ 1 ustawy 
- Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy - Kodeks postępowania 


administracyjnego 


5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 


ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 


6. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty 


jej opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 


Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 


DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 
ODDZIAŁU TERENOWEGO 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
z siedzibą we Wrocławiu 
Monika Gawlik 


Otrzymuje: 


1) PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona Sp. z 0.0. 
Plac Solidarności 1/3/5 
53-661 Wrocław, 

2) aa. 


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 


5 lipca 2019 r. 


Specjalista 


Mateusz Świsulski 
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Załącznik do Decyzji 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki f 
nr ONÈ 4210. 2.2013 8068 viii Mó 
dniaz 4 września 2019 r. 


DYREKTOR 
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO 


ENOWEGO 
VII TARYFA DLA CIEPŁA ADORE ENERGETYK: 
PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. UG: z siedzi ocławiu 
Monika Zyfwlik 


IL Pojęcia używane w taryfie 


ustawa — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.755 ze zm.), 
rozporządzenie taryfowe — rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1988), 

rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych — rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), 

taryfa — zbiór stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo 
energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym 
ustawą, 

przedsiębiorstwo energetyczne, Sprzedawca — PGNIG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z 0.0. 
z siedzibą we Wrocławiu, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania 
i dystrybucji ciepła, 

odbiorca — każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze Sprzedawcą, 

odbiorca końcowy — odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek, 

grupa taryfowa — grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, 
zktórymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, 

źródło ciepła — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła, 

lokalne źródło ciepła — zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbior- 
cze wyłącznie w tym obiekcie, 

obiekt — budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi, 

sieć ciepłownicza — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 
ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

przyłącze — odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo 
odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te 
instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiekcie, 

węzeł cieplny — połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów 
nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbior- 
czych, 


w obiekcie, RAR AR , 
wo Nordea 
układ pomiarowo-rozliczeniowy — dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnyjniPrzepisami:<żespóh 
urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania Famowiapodstawin | 
iczeni i ia ci = MAPŃNa a PO 
do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, ZN AR gii 
3 = » RC Ę „oe 
Granna” > 
Naa 
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j moc cieplna — ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo 
ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu, 
zamówiona moc ciepłna — ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która 
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami 
technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza 
w pomieszczeniach, 
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, 
warunki obliczeniowe: 
a) obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której 
zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło, 
b) normatywne temperatura ciepłej wody, 
nielegalne pobieranie ciepła — pobieranie ciepła bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym 
pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na 
zafałszowanie pomiarów dokonanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy. 


II. Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło 


Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji 
ciepła. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła 
prowadzona jest na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na: 


1) wytwarzanie ciepła z dnia 28 października 2009r. nr WCC/1201/8069/W/OWR/2009/HK ze 
zmianami, 
2) przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 sierpnia 2016 r. nr PCC/1233/8069/W/OWR/2016/HK ze 
zmianami. 
IM. Podział odbiorców na grupy taryfowe 
Zgodnie z postanowieniami $ 10 rozporządzenia taryfowego, w taryfie wyodrębniono następujące grupy 
taryfowe: 
Grupa 1A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Sadowej w Bytomiu Odrzańskim. 


Grupa 3A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Korczaka 7 w Świeradowie Zdroju. 


Grupa 5A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 


ulicy Dworcowej 8 w Białym Borze. 
Grupa 9A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Tama Pomorzańska 26 w Szczecinie. >= 


Grupa 12A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpo „Dodać alayh 
przy ulicy Stawigudzkiej 7, Srebrnej 4, Srebrnej 6, Złotej 2,Złotej 4, Z /lotej;12; Zogj 17 
w Olsztynie. N AU 

Grupa 13A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest a e kótłów nislóka 


| DA re 


Centrum 1 w Tuchowie. 7 > w PE 
4 zy: LE dni i $ 
SE WE) 
NZ? 227 
Na a? :k ch f r 
nama i ST 
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Grupa 19RW; 


Grupa 19RW; 


Grupa 20 KLG 


Grupa 21A 


Grupa 21B 


Grupa 21C 


Grupa 21D 


Grupa 21E 


Grupa 22A 


Grupa 25A 


Grupa 26A 


Grupa 27A 


Grupa 28A 


Grupa 29A 


Grupa 30A 


Grupa 30B 
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Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Jana Pawła II w Tuchowie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Wspólnej 5 w Rzeszowie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych 
przy ulicy Huenefelda 30, Juraty 6 w Gdańsku. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych 
przy ulicy Ołowianej 10, Ołowianej 12 w Bydgoszczy. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła EC REGATY 
w Warszawie, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej (Domki). 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła EC REGATY 
w Warszawie, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów indywidualnych 
sprzedawcy (Osiedle). 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych 
przy ulicy Napoleońska 21, Warszawska 21, Broniewskiego 6, Narutowicza 19, Osiedle 
Młodych 10 w Mławie (PEC Mława). 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Wójtostwo 1 w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych 
przy ulicy Wójtostwo 59-59A w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Braci Gierymskich 1 w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Sienkiewicza 48A w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Warszawskiej 35 w Mławie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Hynka w Dywitach. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ulicy Rycerskiej 
38 w Zieleniewie za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnych 
przy ulicy Szkolnej 2, Niepodległości 33, Zwycięstwa 25 w Golczewie. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ulicy 
Warszawskiej dz.299 w Chociwlu za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 
Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła przy ulicy Mirkowskiej 
54A/3, Mirkowskiej dz.10/28, Mirkowskiej 45 dz.10/39 w Konstancinie-Jeziorna za 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy. 

Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepla przy ulicy „Szarych 
Szeregów dz.1180/12 w Krzeszowicach za ŚR 0ą i. „śe ślywajczej 
sprzedawcy. Gn (Eb A AN 
Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest ze żródła £ í T w FDA 


za pośrednictwem sieci ciepłownic. i Beis Z |) 
» A gi EJ 
Odbiorcy, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ci Dębie wpol ch ja 
pośrednictwem sieci ciepłowniczej. AN ÓW A 
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j Grupa 31A Odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy 
ulicy Kruczkowskiego 2 w Warszawie. 


IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat 
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


1. Ceny i stawki opłat za ciepło 


Rodzaje oraz wysokość stawek opłat 
-T T 
Grupa taryfowa ideo app taj za Stawka opłaty za ciepło 
| ZMW. m-e _| zyG] 
1A 11 030,62 | 52,59 
3A | 17.182,42 | 56,97 
a SA | 11 772,16 59,49 
9A | 6419,27 54,66 j 
12A | '9 778,33 | 50,32 
13A | 11 780,47 | 54,85 
14A | 9 102,21 56,26 
15A | 15 380,80 | 61,50 
16A | 11 540,44 | 49,33 
17A | 8 512,20 | 54,88 
20 KLG | 11 700,00 ] 47,00 | 
| z1A | 486635 | 4887 
21B 9 626,46 44,91 
21C | 9 323,99 | 43,83 
© 20D 8 485,04 | 41,11 
2E | 8 123,39 | 42,27 
| 22A | 11 362,38 | 512 
26A 6 657,45 | I ro. 
31A | 8 166,67 | PATTER * 


raet | ipet.. 
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Wysokość cen i stawek opłat | 
Wyszczególnienie Jednostki sA kojce i sk opta 
= B) Grupa 19RW, | Grupa 19RW, 
| Cena za zamówioną moc cieplną i Alia: WA 
| R äi rata miesięczna | 4 907,82 
Cena ciepła | zł/GI 48,50 
Cena nośnika ciepła zł/m | 30,71 | 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy. |__zlMW/rok | ___1153770 _ | _25917,45 
łowe rata miesięczna 961,48 | 2 159,79 
Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- m Św | "A 
| syłowe i | | 
Grupa taryfowa 25A : 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
w aik $ + 
À Cena za zamówioną moc cieplną rok - ELE 
| kę *P | rata miesięczna | 5 448,86 sa 
| Cena ciepła | zł/GI | 61,11 
Cena nośnika ciepła | Am | 24,79 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- | ZłMWł/rok | 9 084,14 | 
łowe rata miesięczna 757,01 
Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- | ZYGJI 5,44 
syłowe | $ 
Grupa taryfowa 27A , 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat | 
| zł/MW/rok | 56 031,55 | 
ówi i ~ 
apoasa rata miesięczna | 4 669,30 
| Cena ciepła | WG e| 65,59 | 
Cena nośnika ciepla | zł/m | 25,69 _| 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- |_ złMWfrok 3 906,52 
łowe rata miesięczna 325,54 
| Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- GI 3.19 
[syłowe n | 3 | 
Grupa taryfowa 28A , 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
| z/MWiok | 129 186,56 | 
ó . b Ar a a bd a | 
ROB: 2: ZANO ICS lepi rata miesięczna 10765550, | 
— —| re r E 
Cena ciepła sa zł/GJ 5080 31 Fa, 9 
Cena nośnika ciepła | zł/m SZA 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- | Zł/MWf/rok i > 
łowe rata miesięczna 
f= = m — 
Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- ZŁ/GJ 
syłowe 
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Grupa taryfowa 29A 1 = 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
| | złMWiok | " 97 089,32 
c ówi i p = z 
(m POPPE | rata miesięczna 8 090,78 a 
| Cena ciepła |. złGI | 61,54 
Cena nośnika ciepia | złłm ë| 27,14 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- ZŁ/MW/rok | 10 354,96 
łowe | rata miesięczna 862,91 
Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- zyG] 6,48 
syłowe | 
Grupa taryfowa 30A z : 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
| Bei m twa zYMWkok | 91 016,24 
SR P rata miesięczna 7 584,69 
| Cena ciepła | zł/GI |. 37,95 
Cena nośnika ciepła | zł/m 31,77 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- | zł/MWirok | 15 263,45 
łowe rata miesięczna 1 271,95 
Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- | 
syłowe dla odbiorców końcowych za- 6.13 
| wierających koszty wynikające z reali- zł/GI j 
zacji obowiązku o którym mowa w 
| ustawie o efektywności energetycznej 
Grupa taryfowa 30B 
Wyszczególnienie Jednostki Wysokość cen i stawek opłat 
Cena za zamówioną moc ciepln. | zł/MWirok | 2l 016,24 
E "PIĄ rata miesięczna 7 584,69 
Cena ciepła | zł/GJ 37,95 
Cena nośnika ciepia ] zł/m” | 31,77 
Stawka opłaty stałej za usługi przesy- z¥MW/rok 15 263,45 
| łowe rata miesięczna 1 271,95 
Stawka opłaty zmiennej za usługi prze- GJ 5,91 
syłowe dla odbiorców 


2. Oplata za odpłatne korzystanie przez sprzedawcę z pomieszczeń odbiorcy lub innego podmio- 


tu, w których zainstalowane są urządzenia eksploatowane przez WZ wy- 
twarzania ciepła CG) 


Zgodnie z zasadami określonymi w $ 18 rozporządzenia taryfowego w przypadku Ny tęgniojia hi nhy 
podmiot udostępnia sprzedawcy pomieszczenie, w którym są zainstalowanę” ighialeza e do 
sprzedawcy lub przez niego eksploatowane, służące do wytwarzania ciepła, ko yÍ RSKO: orić E tepo b tytul 
sprzedawca uwzględnia w rozliczeniach tylko z tymi odbiorcami, do których ciepło; jest dostarczane. SZA 
pomocą tych urządzeń, na zasadach ustalonych w umowie sprzedaży ciepła lub w GR ie. / |» 


NC Nao 
OM 


„re 
"= mA! 
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j 3. Oplata za przyłączenie do sieci ciepłowniczej 
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci, W przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia 
nowych odbiorców, sprzedawca uczyni to nieodpłatnie lub niezwłocznie wystąpi do Prezesa URE 
z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie ustalenia stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej. 


V. _ Sposób obliczania opłat 

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za ciepło - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości 
dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji 
urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy 
taryfowej. 

Opłata za nośnik ciepła - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi 
iloczyn ilości nośnika ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zainstalowanego w węźle cieplnym lub w miejscu określonym w umowie, oraz ceny nośnika ciepła dla 


/™_ danej grupy taryfowej. 


Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn 
zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 
Opłata zmienna za usługi przesyłowe - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, 
stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo- 
rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia 
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi 
przesyłowe dla danej grupy taryfowej. 

Opłata za przyłączenie - obliczana jako iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za przyłączenie, 
ustalonej w taryfie dla danego rodzaju przyłącza. 


VI. Warunki stosowania stawek opłat 
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu parametrów jakościowych 
nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia 
o funkcjonowaniu systemów ciepłowniczych. 
W przypadkach: 
— niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła, 
— uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
— niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców, 
— nielegalnego pobierania ciepła, 
— udzielania naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy 
stosuje się odpowiednio postanowienia rozdziału 4 rozporządzenia taryfowego. 


VII. EERIE zmian cen i stawek opłat 


45 dnia od daty jej opublikowania. 
Odbiorcy ciepła będą powiadamiani o wprowadzaniu nowych cen i stawek o 
rozliczeniowego od dnia tej zmiany. 


PGNIG TERMIKA 
Energetyka Rozproszona Sp. Z 0.0. 


Płac Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrociaw 
tel. 71 78 88 501, Faks 71 78 8B 502 


NIP 6151814382 Slawomir Przygoda 
KRS 0000163825 REGON 230928729 
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